| ROMAN KRÓLIKOWSKI 


kierownik szkoły w Katowicach 


przeżywszy lat 41, po długiej a ciężkiej chorobie, opatrzony św. Sakramentami, zasnął 
w Panu dnia 7-go kwietnia 1926 roku w Krzeszowicach. 


Wyprowadzenie zwłok z domu żałoby przy ulicy Grunwaldzkiej w Krzeszowicach nastąpi w sobotę dnia 10-go b. m. 
o godzinie 9'|, przed południem do kościoła parafjalnego, a po odprawionem Nabożeństwie przy zwłokach eksportacja 
wprost na cmentarz, na który-to smutny obrzęd stroskana rodzina zaprasza Krewnych, Przyjaciół, Kolegów Zmarłego 


oraz Znajomych. 


DRUKARNIA ZWIĄZKOWA W KRAKOWIE 


